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A   2h30m, rien encore de vivant dans Tune et Pautre infusion.

A 4b30ra, on voit un long et gros vibrion dans Pinfusion de pous-
siere qui n'a pas ete soumise aux vapeurs de chlore; rien encore dans
Pautre.

A 5h30m, il y a a pen pres un vibrion par champ du microscope
dans le lot non chlorure : plusieurs sont en chaines de deux ou trois
articles; rien dans Pautre infusion.

A   6h30m, meme etat des choses pour les deux infusions.

Le lendemain matin, on voit des vibrions dans les cleux flacons,
et la difference qu'ils presentent, sous le rapport du nombre des
vibrions, n'est pas appreciable.

Le chlore a done eu pour effet de retarcler Papparition des vibrions.

Des experiences de contagion ont ete faites le 29 m'ai avec les
deux sortes de poussiere; mais les resultats obtenus n'ont pas eu de
signification precise, parce que le lot type a peri de la flacherie, a pen
pres clans les memes conditions que les deux lots contagionnes, soit
avec la poussiere chloruree, soit avec celle qui ne 1'avait pas ete. Quoi
qu'il en soit, il ne parait pas douteux que des fumigations de chlore
pourraient etre employees utilement contre les germes de la flacherie.uilles par les dejections des mourants est beaucoup diminuee.
